Elections Législatives du 4 mars 1973 

3 e circonscription du VAL-D'OISE 


Anne-Marie SCHWARTZ 

employée de bureau - 33 ans 

candidate 
de 

LUTTE OUVRIERE 

Suppléant : 

Patrick ZURLINDEN 

représentant - 27 ans 


